Pradzia 



Sdciet no sejienes 







Svarbu! Nejunkite USB kabelio, kol nediegiate 
programmes jrangos pagal nurodymus 15-ame 
veiksme. 

SvarTgi: Nepiesledziet USB kabeli lldz 
programmaturas uzstadisanas 1 5. solim. 

Nuimkite pakuot$ 
Nonemiet iepakojumu 




a Nuimkite juostel?. 
b Nuleiskite prieigos 
dangtelj, kad patikrintumete 
vidy, atsiystas medziagas ir 
komponentus. 




Raskite komponentus 



a Nonemiet iepakosanas 
lentu. 

b Nolaidiet piekjuves durvis, 
lai parbaudTtu piegciddto 
materidlu un detaju 
komplektdciju. 




Atrodiet detajas 

Sistemai Windows skirtas 
kompaktinis diskas 

Windows CD 

Sistemai Macintosh skirtas 
kompaktinis diskas 

Macintosh CD 



Vartotojo vadovas (zinynas) 
Lietotaja (uzzinu) rokasgramata 




Spausdinimo kasetes 
Printera kasetnes 



Maitinimo 
adapteris ir laidas 

Barosanas bloks 
un vads 




Valdymo skydelio dangtelis 
(galima uzdeti) 

Prieksejd paneja parkla js 
(var bGt pievienots) 



USB kabelis* 
USB kabelis* 



Jusy turimos dezes turinys gali buti kitoks. 
jGsu iepakojuma saturs var atskirties. 



w^r^m hp psc 1300 & 1310 series paruosimo darbui plakatas 
hp psc 1300 & 1310 series uzstadisanas plakats 
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Uzdekite valdymo skydelio dangtelj (jei neuzdetas) 



Uzstadiet vadlbas 



paneja 



parklaju (ja nav jau pievienots) 





a Nuimkite lipniq plevel? nuo valdymo skydelio 
dangtelio. 

b Pakelkite dangtj. Valdymo skydelio dangtelj 
jdekite j jam skirtq jdubimq. Jsitikinkite, kad jis 
prilipo. 



a Nonemiet lipigo pamatni no vadibas paneja 
parklaja. 

b Paceliet vacinu. levietojiet vadlbas paneja 
parklaju spraugd. Parliecinieties, ka tas piellp 
savai vietai. 



Spausdintuvas HP PSC neveiks tol, kol neuzdesite valdymo skydelio dangtelio! 



HP PSC nestradas, kamer nav uzstadits vadibas paneja parklajs. 




jdekite paprasto balto popieriaus 



lelieciet parastu balto paplru 






Jei per giliai jstumsite popieriy j deklq, gali strigti popierius spausdintuve. 
ParmerTga papTra ievilksana padeve var izraisTt papTra sastregumu. 
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Prijunkite maitinimo adapterj ir laidq 



Piesledziet barosanas bloku un vadu 




jjunkite jrenginj 
lesledziet ierlci 




PaziGrekite, ar svyti indikatorius salia mygtuko 
jjungti/t^sti. Palaukite, kol spausdintuvas 
pasiruos dirbti. 



Pdrbaudiet gaisminu, kura atrodas blakus 
leslegt/Atsakt. Sagaidiet printera 
inicializdcijas beigas. 
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Atidarykite prieigos dangtelj 



Atveriet piekjuves durtinas 




Nuleiskite prieigos dangtelj. 



Nolaidiet piekjuves durtinas. 





Paruoskite spausdinimo kasetes 



Sagatavojiet printera kasetnes 




Nuimkite sviesiai raudonas 
juosteles nuo abiejy 
spausdinimo kaseciy. 



Nonemiet gaisi sarto lentu no 
a bam printera kasetnem. 



Nelieskite vario spalvos kontakty 
ar is naujo nelipinkite juosteles 
ant kasetes. 



Nepieskarieties vara krasas 
kontaktiem un atkci rtoti 
neiellmejiet kasetnes. 
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jdekite juodo rasalo kaset$ 



lelieciet melno drukas kasetni 





a Laikykite juodo rasalo spausdinimo kaset§, kad 
HP etikete boty virsuje. 

b Mazu kampu jstumkite juodo rasalo spausdinimo 
kaset§ j desiniqjq nisq spausdinimo karieteles 
puseje. 

c Tvirtai paspauskite, kol spausdinimo kasete 
spragteledama uzsifiksuos. 




a Turiet melno drukas kasetni ar HP uzlimi uz augsu. 

b lebldiet melno drukas kasetni ar nelielu noliekumu 
uz printera kasetnes labo pusi. 

c Stingri spiediet uz kasetni, lldz ta ienem savu vietu. 
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jdekite trijy spalvy rasalo kaset$ 



lelieciet trlskrdsu drukas kasetni 







a Laikykite trijy spalvy rasalo spausdinimo 
kaset§ HP etikete j virsy. 

b Jstumkite trijy spalvy rasalo spausdinimo 
kaset ? nedideliu kampu kaireje spausdinimo 
karieteles puseje. 

c Tvirtai paspauskite, kol spausdinimo kasete 
uzsifiksuos jai skirtoje vietoje. 

d Patikrinkite, ar abi kasetes tvirtai jdetos ir 
uzdarykite prieigos dangtelj. 



a Turiet triskrdsu drukas kasetni ar HP uzlimi 
uz augsu. 

b lebldiet triskrdsu drukas kasetni ar nelielo 
noliekumu uz kasetnes kreiso pusi. 

c Stingri spiediet uz kasetni, lldz ta ienem savu 
vietu. 

d Parliecinieties, ka abas kasetnes ir drosi 
novietotas, tad aizveriet piekjuves durvis. 
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Sulygiuokite spausdinimo kasetes 



Izlldziniet drukas kasetnes 





a Palaukite, kol bus atspausdintas 
spausdinimo kaseciy lygiavimo lapas. 

b Padekite virsutin§ lygiavimo lapo dalj 
atspausdinta puse zemyn priekiniame stiklo 
kampe. Uzdarykite dangtj. 

c Paspauskite mygtukq Skenuoti. 

Kai indikatorius Jjungta nustoja mirkseti, 
lygiavimas yra baigtas. Ismeskite ar kitur 
panaudokite lygiavimo lapq. 



a Sagaidiet drukas kasetnes izhdzinajuma 
parbaudes izdruku. 

b Stikla prieksejd stGrT ievietojiet 
izlldzinajuma parbaudes izdruku ar 
drukdjamo pusi uz leju. Aizveriet vaku. 

c Nospiediet Skenet pogu. 

Kad On (leslegts) beidz mirgot, izlldzinasana 
ir pabeigta. Izmetiet vai parstradajiet 
izlldzinajuma izdruku. 



Jei jrenginio nejungiate prie kompiuterio, toliau skaitykite vartotojo vadovq, kaip pradeti darbq. 



Ja jus nepievienojat ienci datoram, turpiniet lasit Lietotaja rokasgramatu, lai uzzinatu, ka uzsakt darbu. 
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jjunkite kompiuterj 



lesledziet savu datoru 




a Jjunkite savo kompiuterj, jei reikia, 
jsiregistruokite, ir palaukite, kol pasirodys 
darbalaukis. 

b Uzdarykite visas atidarytas programas. 



a lesledziet savu datoru, ja nepieciesams, 
pieregistrejieties un gaidiet, lldz paradTsies darba 
virsma. 

b Aizveriet visas atvertas prog ram mas. 
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jdekite teisingq kompaktinj diskq 



levietojiet pareizo CD 



Operacine Windows 
sistema Windows lietotajiem: 



Sistema 
Macintosh 



Macintosh 
lietotajiem: 




a Jdekite kompaktinj diskq 

HP PSC Windows CD. 

b Vykdykite ekrane pateikiamus 

nurodymus. 



a levietojiet HP PSC Windows CD 
b Sekojiet noradTjumiem, kas 
paradTsies ekrana. 




Jei nepasirodo paleidimo ekranas, dukart 
spustelekite mano kompiuteris, dukart 
spustelekite piktogramq CD-ROM ir failq 
setup.exe. 

Ja neparadas uzsaksanas lodzins, divreiz 
noklikskiniet uz Mans dators, tad divreiz 
noklikskiniet uz CD-ROM ikonas, un 
divreiz uz setup.exe. 



Jdekite kompaktinj diskq HP PSC 
Macintosh CD. Pries diegdami 
pereikite j 1 5-qjj veiksmq. 



levietojiet HP PSC Macintosh CD. 
Pirms instalesanas skatiet 15. soli. 
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Prijunkite USB kabelj 



Pievienojiet USB kabeli 



Operacine Windows 
sistema Windows lietotajiem: 



Kai pamatysite sj ekranq, prijunkite USB 
kabelj. 



Redzot so lodzinu, pievienojiet USB 
kabeli. 



Set Up Youi Device Now 




< Back | 



Jei nematote sio ekrano, zr. skyriy 
Trikciy diagnostika ir salinimas, 
esantj paskutiniame puslapyje. 

Ja jGs so lodzinu neredzat, skatiet 
HYucejummeklesana" pedeja 
lappuse. 



Sistema Macintosh 
Macintosh lietotajiem: 



a Prijunkite USB kabelj. 

b Dukart spustelekite piktogramq 
HP All-in-One installer. 



a Pievienojiet USB kabeli. 

b Divreiz noklikskiniet uz 

HP All-in-One installer ikonas. 




hp all-in-one installer 




hp psc 1300 & 1310 series - 9 



T$skite programmes jrangos diegimq 



Turpiniet programmaturas instaldciju 



Operacine Windows 
sistema Windows lietotajiem: 

Jei nematote sio ekrano, zr. skyriy Trikciy 
diagnostika ir salinimas, esantj paskutiniame 
puslapyje. Vykdykite ekrane pateikiamus 
nurodymus. Uzpildykite registracijos ekranq. 



Ja jGs so lodzinu neredzat, skatiet 
HYucejummeklesana" pedeja lappuse. 
Sekojiet norddTjumiem uz ekrcina. Aizpildiet 
registracijas lodzinu. 



Sistema Macintosh 
Macintosh lietotajiem: 



Patikrinkite, ar uzpildete visus 
ekranus, jskaitant paruosimo darbui 
pagalbininkq. 



Parliecinieties, ka esat aizpildljusi 
visus lodzinus, ieskaitot uzstadlsanas 
palldzlbu (setup assistant). 



Device has been detected 



Product connected successfully! 



Click Next to continue. 



< Back 
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Sveikiname! 



e o 



HP All-ln-One Setup Assist 



Introduction 



Use the HP All-ln-One Setup Assistant to configure 
your HP All-ln-One device. 



ThG HP All In One Setup Assistant will gather important 
information about your system and collect your personal 
information. This information will be used by the Setup 
Assistant to setup the selected HP All-ln-One device and 
the bundled software. 



Page 1 



« f Next E ) 



Apsveicam! 



hp psc 1 31 0 series t 
Status ► Settings ► Help ► 



m m ^ b ^ % a 





Kai matote ekranq 
Congratulations! (sveikiname!), 
galite pradeti naudotis savo 
spausdintuvu HP PSC. Zr. Vartotojo 
vadovq ar ekraninj zinynq 
informacijos, kaip pradeti dirbti. 



leraugot Congratulations! 

(lodzinu), jGs varat izmantot 
savu HP PSC. Lai uzsdktu darbu, 
skatiet Lietotaja rokasgramatu vai 
palldzlbu (help). 
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Trikciy diagnostika ir salinimas 



a 




Problema Jdejus spausdinimo kasetes pasirodo pranesimas Patikrinkite 
spausdinimo kaset$. 

Sprendimas Isimkite spausdinimo kasetes. Patikrinkite, ar nuimtos visos juosteles 
nuo variniy kontakty. Uzdarykite dangtelj. Zr. 9-as veiksmas. 




Problema Spausdintuvo lygiavimo metu jstrigo popierius. 

Sprendimas Isjunkite jrenginj ir pasalinkite galinj dangtelj. Atsargiai isimkite bet 
kokj popieriy. Jjunkite jrenginj ir atsargiai jdekite popieriy. 
Zr. 5-as veiksmas. 



Set Up 
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I Problema Nepamatete ekrano, nurodancio, kada jungti USB kabelj. 



Sprendimas Isimkite ir vel jdekite kompaktinj diskq HP PSC Windows CD. 
Zr. 14-as veiksmas. 




Problema Pasirodo ekranas Windows Microsoft Add Hardware 

(Windows Microsoft Prideti technin§ jrangq). 

Sprendimas Spustelekite mygtukq Cancel (atsaukti). Atjunkite USB kabelj ir 
jdekite kompaktinj diskq HP PSC Windows CD. 
Zr. veiksmus 14 ir 1 5. 



Device setup has (ailed to complete. I^^V 
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Problema Pasirodo ekranas Device Setup Has Failed To Complete 

(nepavyko uzbaigti jrenginio sqrankos). 

Sprendimas Patikrinkite, ar valdymo skydelio dangtelis yra tvirtai uzdetas. 

Istraukite ir vel jkiskite HP PSC elektros maitinimo kistukq. 
Patikrinkite visus rysius (kontaktus). Patikrinkite, ar USB kabelis yra 
jjungtas j kompiuterj. Nejunkite USB kabelio j klaviatGrq ar sakotuvq 
be maitinimo. Zr. veiksmus 4 ir 1 5. 



Problema Nepavyksta diegti sistemai Macintosh skirtos programmes jrangos. 

Sprendimas Pries diegdami programing jrangq patikrinkite, ar USB kabelis yra 
jjungtas j prievadq kompiuterio nugareleje. Nejunkite USB kabelio 
j klaviatGrq ar sakotuvq be maitinimo. Zr. 1 5-as veiksmas. 



Jei norite daugiau informacijos, zr. Vartotojo vadovq arba programos HP Photo and 
Imaging zinynq. Apsilankykite adresu www.hp.com/support. 

© Hewlett-Packard Development Company, LP, 2004 Spausdinta Vokietijoje. 



Traucejummeklesana 





Q5763-90228 

Problema: Pec drukas kasetnu ievietosanas paradas kasetnes parbaude zina. 



a, 

Riciba: Iznemiet drukas kasetnes. Parliecinieties, ka no vara kontaktiem esat 
pilnlba nonemusi lentu. Aizveriet durtinas. Skatiet 9. soli. 

Problema: Izlldzindjuma izdrukas drukdsanas laika iestredzis papTrs. 

Riciba: Izsledziet ierlci un nonemiet aizmugures durtinas. Leni iznemiet 

papTru. lesledziet ierlci un uzmanTgi ievietojiet papTru. Skatiet 5. soli. 




'— 0 
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Problema: Jus neieverojat lodzinu, kas informeja, ka japievieno USB kabelis. 
Riciba: Iznemiet un velreiz ievietojiet HP PSC Windows CD. SkatTt 14. soli 
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Problema: Paradas Windows Microsoft Add Hardware (Pievienot 
aparatGru) lodzins. 

Riciba: Noklikskiniet uz Cancel (Atcelt). Atvienojiet USB kabeli, tad ievietojiet 
HP PSC Windows CD. Skatiet 14. un 15. soli. 



Problema: Paradas Device Setup Has Failed To Complete (lerlces 
uzstadTsana nav pabeigta) lodzins. 

Riciba: Parliecinieties, ka vadlbas paneja parkla js ir ciesi piestiprinats. 

Atvienojiet HP PSC un velreiz to pievienojiet. Pdrbaudiet visus 
savienojumus. Parliecinieties, ka USB kabelis ir pievienots datoram. 
Nepievienojiet USB kabeli pie klaviatGras vai neaktlva centrmezgla. 
Skatiet 4. un 1 5. soli. 







Click He 
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Problema: Macintosh programmaturu nevar uzinstalet. 

Riciba: Pirms programmatGras instalesanas parliecinieties, ka USB kabelis ir 
pievienots portam datora aizmugure. Nepievienojiet USB kabeli pie 
klaviatGras vai neaktlva centrmezgla. Skatiet 15. soli. 



Papildus informaciju skatiet Lietotaja rokasgamata vai HP Photo and Imaging help. 
Skatiet www.hp.com/support. 

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP lespiests Vacija. 



